ÖSTERREICHISCHER GOLF-VERBAND 


Mannschaftsmeisterschaften MidAm Damen Einteilung 2021 


www.golf.at 


1. 307 Golfclub Schloss Schönborn 
2. 601 Murhof 

3. 201 Kärtner Golfclub Dellach 
4. 901 GC Wien 

5. 404 GC Am Mondsee 
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Meisterinnen 


. 319 GC GolfRange Wien-Achau 
. 402 GC Linz - St. Florian 4b 
. 204 GC Wörthersee/Velden AN 


. 501 GCC Salzburg-Klessheim 

. 314 Colony Club Gutenhof 

. 716 Golfclub Seefeld Reith 

. 407 Linzer GC Luftenberg 

. 414 Golf Club Kremstal 

. 327 GC Spillern 

. 337 GC GolfRange Wien-Schwechat 
. 720 GC Zillertal Uderns 


. 311 Golfclub Haugschlag-Waldviertel 
. 701 Golf-& Landclub Achensee 


. 310 GC Schloss Ebreichsdorf 
. 336 Golfclub Frühling 


101 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 
. 302 GC Föhrenwald 
. 316 GC Weitra 


#NV 


> 


O EE E T E a 


GC Gut Altentann 

GC Radstadt 

GC Klagenfurt-Seltenheim 

Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 
Golfpark Klopeinersee 

Golfclub Regau Attersee-Traunsee 
Reiters GCC Bad Tatzmannsdorf 
Golfclub Murtal 


GC Seefeld-Wildmoos 

GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 
GC Gut Freiberg 

Diamond Country Club 


Fontana - ABGESAGT 

Golfclub Montfort Rankweil 

Diamond Club Ottenstein 
#NV 


ABSTEIGER 2020 
610 GC Gut Freiberg GC Föhrenwald 
Golfclub Montfort Rankweil 


In Div. 3 Spielen der GC Montfort Rankweil und der GC Ottenstein 2 mal gegeneinander. 
Der Sieger steigt in Div. 2 auf und der Verlierer bleib in Div. 3 

Spieltage sind FR 25.06.2021 und SA 26.06.2021 

Sonntag ist frei! 

Die beiden Mannschaften dürfen wenn sie möchten am Sonntag gerne 18 Löcher spielen. 


